Inż. MIECZYSŁAW RUTOWSAI 


emer. referendarz Izby Skarbowej w Krakowie 


przeżywszy lat 54, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 22 grudnia 1934 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła św. Salwatora na Zwierzyńcu na miejsce wiecznego spoczynku 
na cmentarzu zwierzynieckim nastąpi w poniedziałek dnia 24 b. m. o godz. 2 popoł., na który-to 


smutny obrzęd stroskana żona zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek dnia 27 b. m. o godzinie 8 rano w kościele Sw. Anny. 


ad zda ZĘ 0 N C 0 R D | A“ t Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13. 
JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szezepański 2. — Tel. 103-31. 


